T 


- FLORENTYNA GÓRSKA 


przezywszy lat 60, 


po krótkiej chorobie, opatrzona św. Sakramentami, zasnęła w Panu 


dnia 15 Października 1889 r. 


W żalu pogrążona siostra zaprasza Krewnych, Przyjaciół, Znajomych i pobożną Publiczność 
na wyprowadzenie zwłok w Piątek dnia 17 Października b. r. o godzinie 9 rano do kościoła 


parafialnego w Tenczynku, a ztąd na miejsce wiecznego spoczynku. 


Druk W. Korneckiego w Krakowie. 


